ANDARA 2 BADYBOW 


żona aptekarza 


po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, przeżywszy 
lat 28, rozstała się z tym światem w dniu 8. b. m. 1867 roku. 


— 
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Stroskany mąż wraz z dziećmi i rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wypro- 
wadzenie zwłok w dniu 10 grudnia b. r. o godzinie 9. rano do kościoła Wszystkich Świętych, zpod Nr. 24. na 
Stradomiu, po odbytóm zaś nabożeństwie na odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem Karola Budweisera. 


